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आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 14 जून , 2018 
का . आ . 3144( अ ). केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय लोक 
निर्माण विभाग के निम्नलिखित कार्यालयों , जिसके 80 % से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर 
लिया है , को राजभाषा ( संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम 1976 ( यथा संशोधित 1987 ) के नियम 10 के उपनियम ( 4 ) के 
अंतर्गत अधिसूचित करती है: 

मुख्य अभियंता ( उ. अं .-IV), केलोनिवि, 20 सुभाष रोड , देहरादून 
अधीक्षण अभियंता ( वै एवं यो ), देहरादून केंद्रीय वैद्युत परिमंडल ,केलोनिवि , देहरादून 

अधीक्षण अभियंता, देहरादून केंद्रीय परिमंडल , केलोनिवि , देहरादून 
4. अधीक्षण अभियंता, हल्द्वानी केंद्रीय परिमंडल , केलोनिवि, हल्द्वानी 

कार्यपालक अभियंता , देहरादून केंद्रीय मंडल -1, केलोनिवि , देहरादून 
6 . कार्यपालक अभियंता , ऋषिकेश केंद्रीय मंडल , केलोनिवि , ऋषिकेश 
7. कार्यपालक अभियंता, गढ़वाल केंद्रीय मंडल , केलोनिवि , श्रीनगर-गढ़वाल 

कार्यपालक अभियंता , मसूरी परियोजना मंडल , केलोनिवि , मसूरी 

कार्यपालक अभियंता , हल्द्वानी केंद्रीय मंडल , केलोनिवि , हल्द्वानी 
10. कार्यपालक अभियंता , अल्मोड़ा केंद्रीय मंडल , केलोनिवि, अल्मोड़ा 
11. कार्यपालक अभियंता ( वै.), देहरादून केंद्रीय वैद्युत मंडल , केलोनिवि , देहरादून 
12. कार्यपालक अभियंता ( वै.), मसूरी परियोजना वैद्युत मंडल , केलोनिवि , मसूरी 

कार्यपालक अभियंता ( वै.), हल्द्वानी परियोजना वैद्युत मंडल , केलोनिवि, हल्द्वानी 
मुख्य अभियंता ( द. अं.- VI), केलोनिवि , प्लाट सं . बी - 2, 4th तल , सी . जी . ओ. कॉम्प्लेक्स , औद्योगिक एस्टेट , ऑटो नगर , 

विजयवाड़ा- 520007 
15. कार्यपालक अभियंता ( वै.), चंडीगढ़ केन्द्रीय वैद्युत मंडल , केलोनिवि , केन्द्रीय सदन , सेक्टर- 9 ए, चंडीगढ़- 160009 

16. परियोजना प्रबंधक , आईसर मोहाली परियोजना परिमंडल , केलोनिवि , सेक्टर- 7बी, चंडीगढ़ - 160009 
3640 GI/ 2018 
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17 . Heu fiat (3 .31.- 1),Allfa , forsikt HGH , 9442 - 95, FS116 -160009 
18 . Hey 3 FARIAT (7 .f .3i.- VIII),Sclafa , yaff 05 - 3 , 6 - 5 , 3P . . RH, 75 faceli - 110066 

teftatur eftiat (à .), Active for a TRHET, costlara , forse GH , 942- 9 T , ST- 16 - 160009 
20 . STETETUT PRIAT, ESTE Dorsia RH54, Arlag , Partea da , garsity HGH , 97402 -9 T , ST- 16 - 160009 
21. Arfur14 BfHRITT, 275167C forsty H5C1 , Amlara ,pilot # f41375, 276712- 360001 

HeYTfFİAT (a . fa .si - III), dorilara , hat 404 , 34R . .TRH , 75 Paraft - 110066 
23. अधीक्षण अभियंता, मैसूर केन्द्रीय परिमंडल , केलोनिवि ,सिद्धार्थ नगर, मैसूर 


22 . 


[ 91. # . $-11017/5 /2013 - fe-cl] 
सुधीर कुमार तिवारी , आर्थिक सलाहकार 


MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 14th June, 2018 
S .O . 3144 ( E ). — In pursuance of Sub -rule (4 ) of Rule 10 of Official Language (Use for official purpose of the 
Union ) Rules , 1976 , the Central Government hereby notifies the following offices of the Central Public Works 
Department, Ministry of Housing & Urban Affairs , where more than 80 % of officers / employees have attained working 
knowledge of Hindi : 


- 
ciri 
trio 
rooo 
: 


Chief Engineer (NZ - IV ) , CPWD , 20 -Subhash Road , Dehradun . 
Superintending Engineer (E & P ), Dehradun Central Elect. Circle , CPWD , Dehradun . 
Superintending Engineer, Dehradun Central Circle , CPWD , Dehradun . 
Superintending Engineer, Haldwani Central Circle , CPWD , Haldwani. 
Executive Engineer, Dehradun Central Division - I, CPWD, Dehradun . 
Executive Engineer, Rishikesh Central Division , CPWD , Rishikesh . 
Executive Engineer, Garhwal Central Division , CPWD , Srinagar-Garhwal. 
Executive Engineer, Mussoorie Project Division , CPWD , Mussoorie . 
Executive Engineer , Haldwani Central Division , CPWD , Haldwani. 
Executive Engineer, Almora Central Division , CPWD , Almora . 
Executive Engineer (E ), Dehradun Central Elect. Division , CPWD , Dehradun . 
Executive Engineer ( E ), Mussoorie Project Elect. Division , CPWD ,Mussoorie . 
Executive Engineer (E ), Haldwani Project Elect. Division , CPWD , Haldwani. 
Chief Engineer , (SZ - VI), CPWD , Plot No.- B -2 , 4 Floor, CGO Complex, Industrial Estate , Auto Nagar, 
Vijayawada- 520007 
Executive Engineer (E ), Chandigarh Central Elect. Division , CPWD , Kendriya Sadan , Sector- 9A , 
Chandigarh - 160009 
Project Managar, IISER Mohali Project Circle , CPWD, Sector - 7B , Chandigarh - 160009 
Chief Engineer (NZ - I), CPWD , Kendriya Sadan , Sector - 9 A , Chandigarh - 160009 
Chief Engineer (NDZ -VIII), CPWD , East Block - 3, Level -5 , R .K . Puram , N . D .- 110066 
Superintending Engineer (E .), Chandigarh Central Elec. Circle, CPWD, Kendriya Sadan , Sector - 9A , 
Chandigarh - 160009 
Superintending Engineer, Chandigarh Central Circle, CPWD , 2nd Floor, Kendriya Sadan , Sector - 9A , 
Chandigarh - 160009 
Executive Engineer, Rajkot Central Division , CPWD , Kothi Compound, Rajkot- 360001 
Chief Engineer, (NDZ - III ), CPWD, Sewa Bhawan , R . K . Puram , New Delhi- 110066 
Superintending Engineer,Mysuru Central Circle , CPWD , Siddartha Nagar ,Mysuru - 570011 
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[ F .No. E - 11017 /5 /2013 -Hindi] 
SUDHIR KUMAR TEWARI, Economic Advisor 
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